DOROTA Z RZEPECKICH 


SIKORSKA 


w 50 roku życia, po ciężkićj i długićj chorobie, opatrzona św. 


Sakramentami, w dniu 18 września 1873 zasnęła w Panu. 


W żalu pograżona córka wraz z mężem zapraszają krewnych i przyjaciół na wyprowadzenie 
zwłok zpod 1, 372 przy ulicy św. Tomasza w dniu 15 września o godzinie 5 po południu 
wprost na cmentarz; zaś w dniu 16 września z rana o godzinie 9 na 


ŻAŁOBNE NABOŻEŃSTWO 


w kościele Księży Franciszkanów odprawić się mające. 


Kraków. — W drukarni »Kraju* 1873. 


